Nr. 107416 

20 november 
2015 


v ^ü GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Vught. 


MELDING WET MILIEUBEHEER, BEUKENHORST 5 


Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend, dat de volgende melding als bedoeld in artikel 
8.40 van de Wet milieubeheer is ingekomen: 

-op 2 februari 2015 melding op grond van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer, voor 
het aanleggen van een gesloten verticale bodemwarmtewisselaar voor een warmtepomp, gevestigd 
aan de Beukenhorst 5 te Vught. 

De melding is verzonden op 10 november 2015. 

Op afspraak kunt u de melding komen inzien (tel: 14073) 
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